Årgang: 1997-1998 


Låsetype: Centrallås 


Bemærkninger: 
1. Gummiliste/fejeliste tages af 


2. Cylinder for centrallås angribes/trykkes på med model A i 
ca. 45° skråt tilbage i ca. 30 cm længde 


Maj 98 


